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			La catástrofe nuclear de Chernóbil

			
					¿Cuándo? El 26 de abril de 1986.

					¿Dónde? En Chernóbil (actual Ucrania).

					¿Contexto?	La URSS y su programa nuclear civil.

	La construcción de la central de Chernóbil.




					¿Principales protagonistas?	Mijaíl Gorbachov, hombre de Estado ruso (nacido en 1931).

	El equipo de la central de Chernóbil (los ingenieros y los bomberos).




					¿Repercusiones?	La descomposición del régimen soviético.

	Una catástrofe humana y ecológica.

	Reflexiones sobre la seguridad de la energía nuclear.




			

			El 26 de abril de 1986, a la 01:22 de la mañana, Chernóbil, insignia de la tecnología soviética y símbolo del éxito del régimen comunista, todavía es la mayor central nuclear de la URSS. Un minuto después, cuando el reactor número 4 explota, se convierte en la espantosa representación de la impotencia humana. Esta central ucraniana, situada a 20 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, forma una importante nube radioactiva que contaminará una gran parte de Europa. Todavía hoy, el lugar de la catástrofe está rodeado por una zona de exclusión inhabitable de un radio de 30 kilómetros, y los territorios contaminados se extienden a lo largo de decenas de miles de km2.

			Este dramático accidente, el más grave que jamás haya sufrido la industria electronuclear, ocupa un lugar especial en el imaginario colectivo de los europeos. El escenario de la catástrofe, con elementos como la tecnología descontrolada, la sucesión de errores humanos y la ocultación política, posee todos los elementos de una buena novela policíaca cuyo final se desconoce. No hay nada seguro acerca la catástrofe: ni el origen preciso de la explosión, ni las responsabilidades de la catástrofe, ni la cantidad de material radioactivo liberado, ni los efectos a largo plazo sobre la salud y el medio ambiente, ni tampoco el balance de pérdidas humanas. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que realmente se sabe sobre Chernóbil? 

			
				
					¿Sabías que…?

					El nombre de Chernóbil constituye el símbolo de dos grandes tragedias del siglo XX, ya que también se llama así un pueblo judío ucraniano arrasado por las tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

				

			

		


		
			Contexto

			La URSS y su programa nuclear civil

			En 1917, la Revolución de octubre provoca en Rusia la caída del emperador Nicolás II (1868-1918) y del régimen zarista, dando paso a la instauración del comunismo. En 1922 se funda la URSS, nuevo estado Federal. El partido único que dirige el país determina entonces la planificación de la economía y del desarrollo industrial. «El comunismo, es el poder soviético más la electrificación de todo el país»1, declara Lenin (revolucionario y hombre de Estado ruso, 1870-1924) en 1920, vinculando estrechamente desde los orígenes el ideal comunista al progreso técnico y al desarrollo eléctrico (Ackerman 2006, 17).

			De 1947 a 1991, la URSS y los Estados Unidos participan en un conflicto de larga duración: la Guerra Fría. Su oposición política e ideológica, nacida tras la Segunda Guerra Mundial, implica una carrera armamentística incesante en la que cada bando busca mantener la superioridad tecnológica sobre el otro. Después de haber fabricado su propia bomba atómica en 1949, la URSS continúa con el desarrollo nuclear con fines civiles y militares y, en 1952, Stalin (hombre de Estado soviético, 1878-1953) anuncia un programa de desarrollo electronuclear. En este contexto, lo nuclear se convierte en uno de los mayores símbolos del poder del comunismo, incluso quizás en el mayor. A mediados de los años sesenta, se valida un vasto plan de construcción de centrales, entre las que se encuentra Chernóbil. Como todo lo que se refiere a la energía nuclear, lo que pasa en el interior de los complejos es un misterio. Al tratarse de la insignia de la tecnología soviética, están rodeados de un mito de fiabilidad y de seguridad absoluta. 

			
				
					El desarrollo de la energía nuclear civil

					En 1942, Enrico Fermi (físico italiano, 1901-1954) desarrolla el primer prototipo equivalente a una central nuclear en la Universidad de Chicago. A continuación, todo va muy deprisa: la primera central experimental nace en 1951 en Estados Unidos, la primera central civil tres años después en la URSS y la primera central a escala industrial en 1956 en el Reino Unido.

				

			

			La central de Chernóbil

			En 1970, la construcción de la central de Chernóbil comienza a 130 kilómetros al norte de la ciudad de Kiev. Para acoger a los empleados y a su familia, se construye la ciudad de Prípiat a tres kilómetros del lugar. En 1977 se pone en marcha un primer reactor, seguido por un segundo al año siguiente, un tercero en 1981 y un cuarto —que será destruido por la explosión— en diciembre de 1983. Entonces, la central se convierte en la más importante de la URSS. Sin embargo, esto no es suficiente, y se llevarán a cabo nuevas obras para levantar dos reactores adicionales.

			Todos son de tipo RBMK (acrónimo de reaktor bolshoy moschnosti kanaly, «reactor de gran potencia de tipo canal»), más caros que los otros modelos. Sin embargo, son menos fiables. Aunque no originaron la catástrofe, algunas características técnicas de este tipo de reactor la amplificaron y favorecieron la explosión del reactor 4. Efectivamente, los reactores RBMK son particularmente difíciles de controlar y poseen un sistema de parada de emergencia demasiado lento y no muy fiable. Además, no disponen de recintos de contención lo suficientemente resistentes para evitar las fugas radioactivas en caso de accidente grave. Estos reactores, de fabricación soviética, fueron elegidos en base a criterios políticos y militares.

			Sin embargo, la existencia de semejantes defectos técnicos no parece que incomode a algunos de los científicos soviéticos más eminentes, ya que uno de ellos, Anatoli Aleksandrov (1903-1994), que en ese momento era presidente de la Academia de Ciencias de la URSS, declara que un reactor RBMK es «tan seguro que incluso se podría instalar uno en la plaza Roja»2 (ib., 47). 

			Camino de la catástrofe

			El accidente nuclear de Chernóbil no es el primero que sufre la URSS. Desde 1957 tienen lugar, por lo menos, una explosión, una fusión parcial del núcleo, un incendio en un reactor y numerosos episodios de sobrecalentamiento de reactores en diferentes centrales. En 1982, cuatro años antes de la catástrofe, en el reactor número 1 de Chernóbil se produce una fusión parcial del combustible, pero se sofoca tan bien que no se informa ni a los directores de las otras centrales soviéticas, ni tampoco al dirigente de la época, Leonid Brezhnev (1906-1982). Sin embargo, el análisis posterior de estos accidentes habría podido permitir mejorar el funcionamiento de las centrales. No obstante, en esa época, las reglas de seguridad constituyen una preocupación menor en relación con la explotación máxima de las posibilidades de producción. Por todo esto, el mito del reactor infalible permanece muy arraigado en la mentalidad de la época. 

			La catástrofe nuclear de Chernóbil no se produce durante el funcionamiento rutinario de la central, sino durante un experimento de seguridad efectuado en el reactor número 4. El objetivo de este ejercicio es ver si, en caso de avería eléctrica, la rotación de las turbinas del generador que está acoplado al reactor puede permitir producir electricidad residual en suficiente cantidad como para que el sistema de enfriamiento del reactor continúe funcionando, mientras se activan los generadores de emergencia. Asimismo, prevé la desactivación de todos los sistemas de seguridad, contrariamente a lo que recomiendan las normas de seguridad. La central de Chernóbil acepta la misión, que se llevará a cabo el 25 de abril de 1986 por la noche, para no perturbar el suministro eléctrico de la ciudad de Kiev.
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			Actores principales 

			Mijaíl Gorbachov, hombre de Estado ruso

			Nacido el 2 de marzo de 1931 en la región de Stávropol (Norte del Cáucaso), Mijaíl Gorbachov proviene de una familia de agricultores. Tras haber trabajado como conductor de tractores, cursa estudios de derecho en Moscú, y después de agronomía. A continuación, escala posiciones hasta convertirse en miembro titular del Politburó (oficina ejecutiva del PCUS, Partido Comunista de la Unión Soviética), en 1980. En marzo de 1985, tras la muerte de Konstantin Chernenko (hombre de estado soviético, 1911-1985), es nombrado secretario general del PCUS, es decir, dirigente principal del país. 

			Socialista convencido pero reformador, pretende reorganizar un sistema que está en las últimas y lanza una vasta política de perestroïka («reestructuración») y de glasnost («transparencia») que ponen en marcha una liberalización económica, política y cultural. No obstante, la confrontación con la realidad resulta tan difícil que la glasnost pone en peligro al régimen, ya que lo desacredita delante de la población. Por su parte, la perestroika desorganiza el sistema económico sin lograr transformarlo. Este empeoramiento de los problemas internos contrasta con los avances en materia de relaciones internacionales. En efecto, Gorbachov da comienzo a unas relaciones Este-Oeste menos tensas y se encuentra con los sucesivos presidentes americanos para hablar del desarme nuclear: algunos años más tarde, estas acciones le harán ganar el Premio Nobel de la Paz. En agosto de 1991, la disolución de la Unión Soviética se acelera a causa de una tentativa frustrada de golpe de Estado por parte de los conservadores. El 25 de diciembre del mismo año, Gorbachov se ve obligado a dimitir y dejar la presidencia de la URSS, que ha dejado de existir. 

			El equipo de la central

			Viktor Briujanov es el director general de la central de Chernóbil desde principios de los años setenta. Es un ingeniero inteligente y trabajador, pero no está especializado en el campo nuclear. En vista del experimento de seguridad que está previsto para el reactor número 4, envía el programa de la prueba a sus superiores jerárquicos, pero no recibe ninguna respuesta. Sin embargo, lejos de preocuparse por ese silencio —que es algo habitual en la burocracia soviética—, autoriza a su equipo a efectuar el experimento. 

			Briujanov normalmente está secundado por Nikolai Fomin, el ingeniero jefe, electricista de formación, que llega a Chernóbil en 1972. No obstante, la noche del dramático acontecimiento, ni Briujanov ni Fomin se encuentran en el lugar. Anatoli Diatlov, el ingeniero jefe adjunto, es quien está al mando. El hombre, que llega a Chernóbil en 1973, se encarga de la explotación del segundo reactor. Es él quien prepara el reactor número 4 según el programa validado por Fomin para realizar el experimento. Su equipo, entre otros, lo integran Alexander Akimov, el jefe de guardia del reactor, y Leonid Toptunov, el ingeniero jefe responsable del control del reactor. 

			La central posee su propia estación de bomberos, dirigida por el mayor Leonid Telyatnikov. La noche del accidente, el teniente Vladimir Pravik y su equipo están de guardia. Finalmente, el teniente Víktor Kibenok es el responsable de la lucha antiincendios de Prípiat e intervendrá la noche de la catástrofe. 

			Tras los acontecimientos, Briujanov, Fomin y Diatlov se sientan en el banco de los acusados. Declarados culpables, los tres son condenados a penas de cárcel. 

		


		
			La catástrofe nuclear de Chernóbil

			El funcionamiento del reactor número 4

			Normalmente, un reactor nuclear aprovecha de forma controlada la reacción de fisión del núcleo del átomo de uranio. Durante esta reacción, un núcleo pesado se escinde en dos núcleos más pequeños bajo el impacto de un neutrón (elemento que constituye el núcleo atómico). La reacción emite otros neutrones y se acompaña de una enorme generación de calor y, por consiguiente, de energía. Los neutrones emitidos con la primera reacción provocan a su vez la fisión de otros núcleos. Así, asistimos a una reacción en cadena que se estabiliza en un momento dado con la captura permanente de una parte de los neutrones liberados. Los reactores nucleares se acoplan a generadores que permiten transformar el calor liberado en electricidad.

			El reactor número 4 de Chernóbil es una cavidad de hormigón con un corazón de grafito, cuyo objetivo es ralentizar los neutrones para facilitar las reacciones de fisión («moderador»). Igualmente, en este corazón, encontramos cerca de 1700 columnas que contienen el combustible de uranio, así como alrededor de 200 barras de control que sirven para absorber el exceso de neutrones. Estas barras de control son móviles: se pueden levantar o bajar para ralentizar o acelerar la reacción en cadena. 

			La secuencia del accidente

			La noche del drama, debido a un error operacional, la potencia del reactor disminuye más de lo que estaba previsto y baja a un nivel en el que

			
			
			
			
			
				
					
					
				

			

			La liquidación

			
			
			
			
			
			
				
					
					
				

			

			Las evacuaciones

			
			Europa contaminada

			
			
			El silencio de las autoridades

			
			
			
			
				
					
					
				

			

			¿Quién es el responsable?
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